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Reichsland Elsaß-Lothringen : 
(D Areis Altkirch, Bezirk Ober-Elsaß. 


Aufgenommen v.der Iopogr: Abteilung 


der Köntgl.Pr.Landesaufnahme. 


Herausgegeben von. der Kartogr Abteilung der Königl.Freuß. Landesaufnahme 1893. Ya geben die Höhen über Normal-Mil in Mötern an. 


Maßstab 100600 der nutürl.Länge. Im Gradnetz der Landesaufnahme legt Greenrich 17 39'576 0.0.8 
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Berichtigt 1908. 


